Inz. JAN WACLAW 


CZERWIŃSKI 


b. dyr. Dróg Wodnych, profesor Akad. Górniczej, Komandor Orderu Polonia Restituta 
i Czeskiego Orderu Lwa, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 51, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 28 lipca 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 31 b. m. o godz. 10 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to 
smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


Żona, Syn, synowa i rodzina. 


PET A Z 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikolajska 13 
Kraków, pl. Seesepahski L. 3 — Telefon 1008-07 


